| Józef Krzyżanowski 


Doktor praw, sędzia, starszy asystent Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, podporucznik W. P. 


urodzony 1 kwietnia 1910 r., umarł w Londynie w 1943 r. _ 


Nabozeństwo załobne 


za duszę ś.p. Zmarłego odbędzie się we wtorek dnia 16 października 
1945 r. o godzinie 9 rano w kościele akademickim św. Anny w Krakowie 


o czym zawiadamiają: 


rodzice i rodzeństwo. 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 555-67 


Drukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 


